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2014WB0813 Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met maximaal 
6 weken 

Locatie : Dijkcentrum 24, 4706 LA Roosendaal 

Omschrijving : Omgevingsvergunning voor Het plaatsen van een gaskoeler (koelmachine) op het dak 

Registratienummer : 2014WB0813 
Publicatiedatum : 6-2-2015 
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